JOZEF 


DEMETER 


por. rezerwy W. P. 
najdrozszy maz i ojciec 


przeżywszy lat 59, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 11 lipca 1958 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w poniedziałek dnia 14-go bm. o godz. 15, 
na który-to smutny obrzęd zapraszają w głębokm żalu pogrążeni: 


matka, żona, syn, synowa i wnuczka. 
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